Città di Camerino 


Provincia di Macerata 


Ordinanza n. 


Zj VP del 1 MC,V. 2016 


OGGETTO: Sisma del 26 e 30 ottobre 2016 - Proroga chiusura delle scuole e delTAsilo Nido di 
Camerino fino al 20 novembre 2016 


PREMESSO che il territorio del Comune di Camerino in data 26 ottobre 2016 è stato colpito da un 
violentissimo e catastrofico sisma che ha causato numerosi crolli e danni e con ordinanza n. 427 del 
27/10/2016 sono state chiuse tutte le scuole (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e 
secondaria di secondo grado) e dell’Asilo Nido Comunale per permettere la verifica dell’agibilità dei 
vari edifici scolastici; 

ATTESO che in data 30 ottobre 2016 si è verificato un altro violentissimo sisma che ha causato 
ulteriori crolli e danni per cui è necessario prorogare la chiusura di tutte le scuole e dell’asilo nido 
comunale fino al 20 novembre 2016; 

CONSIDERATO che al fine di permettere la verifica delle agibilità dei vari edifici scolastici è 
indispensabile prorogare la chiudere tutte le scuole (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e 
secondaria di secondo grado) e l’Asilo Nido fino al 20/1 1/2016; 

VISTI gli articoli 37 e 38 dello Statuto Comunale; 


Prorogare la chiusura delle scuole (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di 
secondo grado) e dell’Asilo Nido fino al 20 novembre 2016 per i motivi esposti in premessa. 
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Camerino 


March lo di qualità 
Turìstico Ambientale de 
Tourtng Club Italiano 



